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HOBbin BCKPEBHEH BOLBOSOMA TUBERCULATA SP. N. 
(CEM. POLYMORPHYDAE MEYER, 1931) — IIAPA3HT KHTOB 

A. C. CkphShh 

KpHMCKHH rocy^apcTBeHHtiH neflarorEraecKim hhcthtyt hm. M. B. <PpyH3e, 

CnM^eponojiB 

OnncaH hobbih BHfl CKpeSHeii Bolbosoma tuberculata sp. n. H3 khtb Bpaiifla, cenBajia 
h KamajiOTa, ,i];o6bitbix b K)>khoh ATJiaHTHKe h Hh^hhckom oneaHe. 

IIpH H3yneHHH KOJIJieKUiHH CKpeSHeH, CoSpaHHBIX B npOMLICJIOBLIX KH- 

Too6pa3HBix lonmoro nojiymapHH (1963—1964 h 1965—1966 rr.), mbi KOHCTa- 

THpOBaJIH HOBBIH BH ft 60JIb6030M, OnHCaHHIO KOTOporO nOCBHH^eHa HaCTOH- 

njan CTaTBH. 

X o 3 h e b a: Balaenoptera borealis Lesson — ceiiBaji, B. edeni An¬ 
derson — kht Bpaii^a, Physeter catodon L. — KainajiOT. JI o k a ji h 3 a- 
n; h n: KHinenmiK. MecTO oSHapyseHna: lOnman ATJiaHTHKa, 
Hh^hhckhh oneaH. M a t e p n a ji: nccjie^oBaHO 20 3K3. CKpeSHeii H3 pa3HBix 
xo3neB. rojiOTnn 6 (N° 1123, kht Bpaii^a) h napaTHnni xpaHHien b rejiBMHH- 
TOJiornnecKOM My3ee npn Ka$e,n;pe 30ojiorHH KpBiMcnoro rocy^apcTBeHHoro 
ne^arornnecKoro HHCTHTyTa hm. M. O. OpyH3e. 

OnncaHHe b h ^ a (pnc. 1 h 2). Kpymme CKpe6HH c xopoino BBipa- 
>KeHHBiM 6yjiB6ycoM. IIoBepxHOCTB 6yjiB6yca noKpBiTa innnaMH, nonTH noji- 
hoctbk) norpy>neHHBiMH BHyTpB KyTHKyjinpHBix SyropnoB. ^jiHHa mnnoB 
b nepe^Hen nacra 6yjiB6yca 0.049—0.060 mm, b 3a,n;HeH — 0.013—0.15 mm. 

^naMeTp KyTHKyjinpHBix SyropKOB TaK>Ke yBejiHHHBaeTcn no HanpaBjieHHio 

k 3a^HeH nac™ 6yjiB6yca ot 0.06—0.08 ,n;o 0.11—0.17 mm. XoSotok Bnepe^n 
nonra ipuiHH^pHnecKHH, HHor^a c HeSojiBniHM cy>KeHHeM b cpe^Hen nacra, 
3a,n;Hnn nojiOBHHa KOHHnecKan, 3aMeTHO pacnrapmomancn k ocHOBaHHio. 
KpionKH pacnojio>KeHBi Ha xoSorae b 25—26 (pe,n;Ko 24 h 27) pn^OB no 8 
(HHor^a 7) KpionKOB b Ka>Kji;oM pn,n;y. CaMBiii ,o;jihhhbih 2-h KpionoK, Han6ojiee 
tojictbih 7-h, nocjie^HHH KpionoK 3HanHTejiBHO MeHBine ^pyrnx h c He,n;opa3- 
BHTBIM KOpHeM. Pa3MepBI OCTpHH KpiOHKOB B OftHOM npOftOJIBHOM pHfty CJie- 

ftyionpie (b mm): 1-h — 0.066x0.011, 2-h — 0.068x0.012, 3-h — 0.063X 
X0.013, 4-h - 0.060x0.014, 5-h-0.055x0.015, 6-ii- 0.053x0.017, 7-h - 
0.045x0.019, 8 -h - 0.023x0.009. 

KopHH KpiOHKOB TJiySoKO CHftHT B TKBHH XoSoTKa, a OCTpHH BCeX KpiOHKOB, 
KpoMe nocjie^Hero, norpy>KeHBi cbohmh ocHOBaHHHMH b BopoHKOBH^HBie 
yrjiy6jieHHH (BJiarajmnja), TaK hto tojibko hx nepe^HHe kohh;bi BBiCTynaiOT 
Hapy>Ky (pnc. 1, 2 ). IHeirca KOHnnecKan. JleMHHCKH >KryTOBH^HBie. Xo6ot- 
KOBoe BjiarajiHin;e ^BycjiOHHoe, 6 jih 3 ero cepe^HHBi pacnojio>KeH HepBHBiH 
raHrjiHH. 

CaMep (onncaHHe no rojiOTHny c ,n;o6aBJieHHeM HeKOTopBix ^eTajieii 
BHyTpeHHero CTpoeHHn no naparany TaKoro >Ke pa3Mepa). JJjiHHa Tejia 6e3 bbi- 
nnneHHOH KonyjiHTHBHOH 6ypcBi 29 mm, HanSojiBinan innpHHa (6jih3 3a,n;Hero 
KOHn;a) 2.9 mm, HaHMeHBinan (no3a,n;H 6yjiB6yca) — 0.8 mm. ^jiHHa Boopy>KeH- 
hoh nacra xoSoTKa 0.58 mm. innpHHa Bnepe^H — 0.37 mm, b cpe^Heii nacra -- 
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0.35 mm, y ocHOBamiH — 0.58 mm. IHeima 0.66 mm ^jihhbi. JleMHHCKH 21.0 h 
23.5 mm ,o;jihhh h okojio 0.17 mm HanSojibmeH ihhphhh. Pa3Mep xo6oTKOBoro 
BJiarajimija 1.70x0.45 mm. BoopyaseHHaa aacTb 6yjib6yca 2.0 mm ^jihhh 
h 3.05 mm HanSojibineH nmpHHbi. 

CeMeHHHKH HHu;eBH,n;Hbie, jie>KaT conpHKacaacb (y HeKOTopbix 3K3eMnjia- 
poB He conpnKacaiOTca) HancKocb o^hh k ,n;pyroMy b nepe^Hen nojiOBHHe 
Tejia. Pa3Mep nepe^Hero ceMeHHHKa 1.55x1.11 mm, 3a^Hero — 1.58x1.12 mm. 
Tpn napbi TpySaarax n;eMeHTHbix a^ejie3 HaanHaiOTca Ha pa3JinaHbix ypoB- 
nax no3a,n;H ceMeHHHKOB. Hx ftjiHHa 8.5—11.2 mm, mnpHHa 0.22—0.34 mm. 


I 

<Nl 


Phc. 1. Bolbosoma tuberculata sp. n. 

1 — nepeAHHH KOHea Tena; 2 — npoflOJibHbiii pnn kpiohkob xoSoTKa. 




C a m k a (onncaHne no naparany). Teaa 31 mm, Han6ojibmaa 

innpHHa (6 jih 3 cepe^HHbi) 3 mm, HaHMeHbmaa (no3a^,H 6yjib6yca) — 0.85 mm. 
fljiHHa Boopya^eHHon aacTH xoSoTKa 0.68 mm, nmpHHa Bnepe^n — 0.47 mm, 
b cpe^Hen aacTH — 0.45 mm, y ocHOBaHHa — 0.68 mm. IHeiraa 0.66 mm ^jihhbi. 
JleMHHCKH OKOJIO 31 MM ftJIHHbl H 0.21 MM HanSoJIbHieH HIHpHHbl. Xo6oTKOBOe 
BJiarajiHHi;e 1.90x0.52 mm. BoopyaseHHaa aacTb 6yjib6yca 2.2 mm ajihhbi 
h 3.25 mm HanSojibineH hihphhbi. 

MaTKa HMeeT bh^ y^jiHHeHHoii kojiSbi, o6pam,eHHOH pacniHpeHHOH aacTbio 
Bnepeji;, a cyasemioH Ha3a^. JJjiHHa ee 4.7 mm, HanSojibrnaa niHpHHa 1.5 mm. 
Pa3Mep MaToaHoro KOJioKOJia 0.57x0.37 mm. 3pe;ibie ninja (b Marae), 0.099 — 
0.106x0.024 — 0.026 mm, co,o;ep>KaT 3M6pHOHaJibHyio jmaHHKy c KpioaKaMH 

Ha OftHOM KOHpe. 

M3MeHHHBOCTb B H a. CaMep (Ha OCHOBaHHH H3MepeHHH 
10 3K3. H3 pa3Hbix xo3aeB). ,I(jiHHa Teaa 16—39 mm, HanSojibrnaa niHpHHa — 
1.7—3.3 mm, HaHMenbinaa — 0.6 — 0.9 mm. RmmdL BoopyjKeHHOH aacTH xo- 
6oTKa 0.57—0.58 mm, nmpHHa Bnepejjn — 0.37—0.39 mm, b cpe^Hen aacra — 
0.35—0.41 mm, y ocHOBaHHa — 0.54—0.58 mm. Pa3Mep xo6oTKOBoro BJia- 
rajranja 1.64—1.80x0.45—0.51 mm, 6yjib6yca — 1.2—2.3x1.7—4.0 mm. 
,U,jiHHa jieMHHCKOB 18.5—29.0 mm. Pa3Mep ceMeHHHKOB 1.55—1.85x1.00— 
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1.41 MM. y 3K3eMILJIHpa 16 MM ftJIHHLI CeMeHHHKH ein;e He,n;opa3BHTLI, HX pa3- 

Mep 0.38—0.41x0.17—0.23 mm. I^eMeHTHLie raejie3Li 8.5—15.2x0.20— 
0.41 mm. y caMoro MajieHtKoro 3K3eMnjiapa peMeHTHtie raejie3Li 3a T iaT0 i iHLie, 
HX ftJIHHa OKOJIO 4 MM. 

G a M K a (Ha OCHOBaHHH H3MepeHHH 10 3K3. H3 pa3HLIX X03HeB). ^JIHHa 

Tejia 25—39 mm. HanSojiLHiaH nrapHHa 2.7—3.6 mm, HaHMeHtmaa — 0.75— 



Phc. 2. Bolbosoma tuberculata sp. n. 

l — caMKa; 2 — caMeij; 3 — noJioBaa cncTeMa caMKn; 4 — MaTOHHbifi kojiokoji; 5 — nojio- 
Baa cncTeMa caMija; 6 — ninja. 


0.90 mm. ^jiHHa Boopy^KeHHOH nacTH xo6oTKa 0.51—0.75 mm, nrapHHa Bne- 
pe,n;H — 0.33—0.47 mm, b cpe^Hen aacTH — 0.33—0.45 mm, y OCHOBaHHH — 
0.51—0.68 mm. Pa3Mep xo6otkobo:to BJiarajram;a 1.75—1.90x0.38—0.52 mm, 
6yjit6yca — 1.7—2.5x2.7—3.6 mm. 3« JIHHa jigmhhckob 21.0—35.0 mm. 
MaTKa 3.3 — 5.0 mm ^jihhbi h 0.6—1.5 mm hihphhli, MaTOHrara kojiokoji co- 
oTBeTCTBeHHo 0.52—0.58 mm h 0.34—0.38 mm. 3pejiLie iraija CKpeSHen H3 kh- 
tob Bpan^a, ^oSlitlix b Hh^hhckom oKeaHe, 0Ka3ajiHCB HeMHoro Mejitae 
(0.095 — 0.110 mm, oneHB pe,n;Ko 0.117x0.023—0.026 mm), ae m y cKpeSHen 
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H3 cenBajiOB, ji;o6litlix b AfjiaHTHuecKOM oKeaHe (0.099—0.117x0.026 — 
0.028 mm). Tpn cpaBHHTejibHO KpynHLix CKpeSim, oSHapynseHHbie y AByx 
KainajioTOB, hhu; He HMejin. Y HeKOTopLix cenBajiOB Bee CKpeSmi TaK>Ke 
He HMejin hhu;. 

^H^epeHi^HajibHHH £ h a r h o 3. B HacTonm;ee BpeMH 
jiHMype, 1955; IleTpOHeHKo, 1958; A. CkphShh, 1959) po,n; Bolbosoma Porta, 
1908 o6 r i>e,n;HHHeT 13 bh^ob, H3 kotoplix 11 3aperncTpHpoBaHLi y mopckhx 

MJieKOHHTaiOHi;HX. no KOJIHHeCTBy KpiOHKOB Ha XoSoTKe HOBBIH EH# OTJIHHaeTCH 
OT Bcex H3BeCTHLIX BHftOB 3TOrO pO^a, HO SjIHJKe Bcero HO 3TOMy npH3HaKy 
k B. balaenae (24 npoftOJibHbix pn,n;a no 8 kpioukob b pn,n;y), B. physeteris 
(20—24 pn,o;a no 7—8 kpiohkob) h B. hamiltoni (24 pn,n;a no 7—8 kpiohkob). 
O^Hano ot Bcex hobbih bh,h; OTJiHnaeTcn Sojibihhm KOJinnecTBOM npo^ojibHbix 
pn^OB kpiohkob (25—26, pe>ne 24 h 27), MeHbniHMH pa3MepaMH Tejia h hhu;, 
HajiHHneM KyTHKyjinpHbix 6yropnoB Ha 6yjib6yce h ^pyrnMH npH3HaKaMH. 
no HajiHHHio KyTHKyjinpHbix 6yropKOB Ha 6yjib6yce hobbih Bn# noxo>K 
tojibko Ha B. turbinella, ho OTjmuaeTcn ot Hero 3HanHTejibHO Sojibihhm ko- 
jinnecTBOM npoAOJibHbix pn^OB kpiohkob Ha xo6oTKe (y B. turbinella 19—20, 
HHor,n;a 22 npo,n;ojibHbix pn^a), 6ojiee ^jihhhbim TeJioM, MeHbniHMH pa3Me- 
paMH hhu; h ,n;pyrHMH npH3HaKaMH. KpoMe btoto, hobbih bhji; OTjrauaeTcn 
OT Bcex H3BeCTHbIX BHftOB pOfta BolboSOma Heo6bIHHbIM CTpOeHHeM Xo6oTKa 
h xapaKTepoM npnKpenjieHHn kpioukob, octphh KOTopbix norpynseHbi cbohmh 
ocHOBaHHHMH b ocoSbie BJiarajimija. 
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A NEW SPECIES, BOLBOSOMA TUBERCULATA SP. N. 

(POLYMORPHYDAE MEYER, 1931), A PARASITE 
OF WHALES 

A. S. Skrjabin 
SUMMARY 

A new species of acanthocephals, Bolbosoma tuberculata sp. n., is described from the 
intestine of Bryde’s whale, sei whale and cachalot caught in South Atlantic and Indian 
Ocean. The length of the holotype (male) is 29 mm, the greatest width 2.9 mm. Hooks 
on the proboscis are arranged in 25 to 26 (seldom 24 to 27) rows, 8 (sometimes 7) hooks 
in each row. The new species differs from other species of this genus by sizes of the body, 
the number of hooks on the proboscis, and by the peculiarities of their attachment. 
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